L’instaurazione della Messa 


protestante in Inghilterra 
(1547-1553) 


Hugh Ross Williamson, 
autore di questo scritto, 
s’interessò per cinquant’anni 
al problema dell’unità 
cristiana, e nel 1955, da 
anglicano si fece cattolico, 
nella convinzione ben 
maturata che le 290 sette 
protestanti fossero eretiche. 
Egli vide nella chiesa 
anglicana la distruzione del 
Canone che in Inghilterra era 
stato recitato da tutti i 
sacerdoti dal tempo di 
Sant'Agostino fino all’avvento 

Na? del protestantesimo. Autore di 
molte opere importanti, il Williamson è un’autorità ben 
conosciuta nel campo degli studi teologici e teoretici. Il suo 
ultimo lavoro è uno studio sul cardinale Pole (di cui parla 
anche in questo opuscolo), d’importanza fondamentale per la 
documentazione storica e religiosa del secolo XVI. Il testo è 
stato pubblicato su “Documenti di Una Voce”, n. 5 
(Pentecoste 1971). 


